53705 ALTERNÁTOR (A124-55d) (ALTERNATOR) 


Čís.poz. (No items) 


1998.01.05 E I 


Název dílu (PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


782015628 


[14] 
940202022 
[15] 
782015259 
[16] 
793444822 
Ит] 
782015260 
[18] 
793444823 
[19] 
782015261 
[20] 
782015262 


Kotouč zadní s diodami 


Í kartáči 


M4x14 s 


Spojka konektorová 


se záporným pólem 


K| Datum/ Číslo 
Volba (att) |R| s platnosti 
(Option) | / (Date / No) 
L (Obligatory) 
'OD(From)| DO(To) 


l&CD. 
&CD 
&CD 
&CD 


pružnou podložkou 
jaco 


Poznámka 
(Note) 


| | 9024410 SETTE | Jeco 1 


53705 ALTERNÁTOR (A124-55d) (ALTERNATOR) 1998.01.05 ү” 
Název dílu (PART NAME) 

MODEL K Datum / Číslo 

Volba (alt.) s platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Option) (Date / No) (Note) 

(No part) (Obligator 
|oD(From)| DO(To) 


782014923 
[30] 
779057762 
[31] Matice samojistná M5x0,8 
15300921 s| | аср 
[32] Šroub 
782014794 
[33] 
9039130 


acD 
é 
|&CD 
[34] 
079508787 
[35] 
779055940 


&cD 


eco 
ná Z 12,2 
Jaco 
Matice М12х1,25-8.8-1 Fe/Zn-50A 
s I асо 
Kabel úpl. 
ГҮ! |&CD 
Regulátor RNC-12 
769893819 Sq &CD 
[41] |Svorka "W" 
3728500 s | eco 
[42] Podložka 43 Fe/Zn 
1030100 s 1 аср 
143] Viko zadní úpl. 
779057774 s &CD 


11022 BLOK MOTORU (4C90 i 4CT90) (ENGINE BLOCK) 1998.01.05 BE] 


poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 
pa Datum / Číslo 
Volba (alt) |R| s platnosti Poznářnka 
Číslo dílu (Option) A (Date / No) (Note) 
(No part) [и [Г ИГЕ L|Q-| _ @bligato 
т|у|с|в ty [op(From)| 
7 
779059131 1 
779059132 s|s|s 
[02] Podložka 
762013914 s 1 
[03] Zátka 
782015331 s 1 
[04] Šroub dlouhý upevnění hlavy 
782015332 s 14 
[05] Šroub krátký upevnění hlavy 
782015333 sl | 7 
[06] Pouzdro 
782013972 s 1 
[07] Kroužek "0" 
701683633 s 1 
[08] Válec vložený 
779055831 s 1 
[09] |Záslepka 
782014812 s &C9 1 
779056235 s|s|s| аст 1 
[10] Kolik 
782015334 s аст 2 
782014797 s|s|s| jaco 2 
[11] Záslepka 
782014735 s аст 1 
782014825 s|s|s| |&С9 1 
[12] Kohout 
782014768 жү | 1 
[13] Sedlo čidla tlaku oleje 
782015336 s аст 1 
782015335 s|s|s| |&С9 1 
[14] |Záslepka 
782014734 s| 1 
[15] Záslepka 
779056235 s аст 5 
782014812 s|s|s| асә 5 
[16] |Zátka 
782015337 s 1 
[17] Kolík 
782014797, 5n 2 


782015337 


[17] 
782014797 


11022 BLOK MOTORU (асэо i 4CT90) (ENGINE BLOCK) 1998.01.05 mej 
Čís.poz. (No items) Název dilu (PART NAME) 


-] Datum / Číslo 
Volba (alt.) platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Option) (Date /No) (Note) 


(No part) E (Obligatory) 


OD(From) [| potro) 


782014761 
[19] 
782014745 
[20] 
782014262 
[21] 
782014350 
[22] 
782015338 
[23] 
769893916 
[24] 
782015610 fte 
[25] lavního ložiska 
782015611 
[26] lík 6x16-A 
782015334 sl | 
[27] Šroub víka ložiska 
782015129 s 
[28] Šroub speciální 
782015339 s 
[29] Polovina kroužku dolní 
782014367 s] 
[30] Polovina pánve 
782014152 s 
Kroužek opěrný 
s 
Zátka 
782014350 s] 
[33] Kroužek těsnicí 
782014262 s 
[34] Šroub M8x10-5.8-A 
782015340 s 
[35] [Těsnění 
782013913 s 
[36] Šroub závrtný 
782014796 


závrtný vodního čerpadla 


[37] 
782014802 


11022 BLOK MOTORU (4C90 i 4CT90) (ENGINE BLOCK) 1998.01.05 P=] 
Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 
Ll: MODEL K Datum / Číslo 
z|s Verze | Volba (alt) |R| s platnosti Poznářnka 
A|U| Čislo dílu A | (Version (Option) |/|/ (Date / No) (Note) 
м|в (No part) [с 1 |о-| _ (obligato 
LITIvV|c|B ty [opDFrem| BOTY 
oub zavriny vodního čerpadla 
782013998 Isls|s| |&с9 ү а 
[38] Šroub závrtný napínače alternátoru 
782014796 s| l 2 
[39] Tryska vstřiku oleje 
779057551 s &CT 4 
[40] Podložka 
782013913 s I &CT 8 
[41] Vložka trysky 
782014743 s| | аст 4 
142] Těsnění 
779057310 s| 1 
[43] Podložka pružná 6,1 
954000951 s | * 
[44] Matice M6-5-B 
782014881 s 1 
[45] Záslepka 
782014756 s 1 1 
[46] Kroužek těsnicí 
782014262 s| 1 
[47] Zátka 
782014350 s 1 
[48] Konzola vstřikovacího čerpadla 
N 782015341 1 | 970801 
779056647 &CT 1 970801 
779057804 s|s|s &C9 1 970801 
[49] Těsnění 
782014770 s &CT + 970813 
[50] (chladič oleje 
779057978 s аст. 1 | 970813 &CMD 
151] Hrálo 
N 782015342 s аст 1 | 970813 &CMD 
782015612 s &CT 1 970813 
779057985 s|s|s &C9 1 
152] ÍTësnici vložka pod filtr 
779057619 s аст 1 970813 
53: Šroub závrtný M10x35-5-Fe/Zn$c 
782014801 E 
[54] Šroub závrtny M10x28-5.8-Fe/ZnSc 
кати Šroub závrtný m10 ^ 


11022 BLOK MOTORU (4C90 i 4CT90) (ENGINE RI ACK 


— туму ea vruty WUIUK3D-5-F. 
782614801 27 | у ue 
[54] y 
= lo (Šroub závriný M10x28-5.8-Fe/Zn5c я 
1998.01.05 HM 
Čís.poz. (No items) Název dilu (PART NAME) 
K| Datum/ Číslo 
z|s ^ Volba (att) |R| s platnosti Poznámka 
A|U| _ Číslodtu [А (Option) || 7 (Date / No) (Note) 
M|B (No part) L L | Q-| _ (obligatory) 
L |OD(From)[ DO(To) 
arážka Tanovodu 
782015343 alii | 1 
[56] [Podložka pružná 8,2 
782013678 s| | 1 
[57] [Šroub M8x110-8.8 B 
782015344 s | 2 
[58] [Podložka 8.4 
951000312 s| | 1 
[59] Šroub M8x16-5.8-B 
911501920 s 1 
[60] Šroub připevnění zarážky lanovodu 
782014796 s| | 1 
[61] Matice M8-5-B 
940200422 s| I 1 
[62] Šroub M8x85-8.8-B 
782014798 s 1 2 
[63] [Těsnění podávacího čerpadla 
701683623 s| 1 
[64] Šroub M8x20-5.8-B 
911502142 s | I 4 
[65] [Potrubí olejové úpl. 
782015346 s 1 | 455073 |&SEP 
768063380 s 1 455072 
[66] Kroužek těsnicí 
782014702 s| | 2 
[67] Podložka pružná Z 6,1 
954000952 s | | 2 
[68] Šroub M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c 
911500122 s| | | 2 
[69] Šroub závrtný M6x14-5.8-Fe/Zn5c 
110891 s | 2 
[70] Pouzdro přední hřídelíku pohonu vstřk.čerpadla 
782015350 s 1 | 970801 
782015349 s 1 970801 
[71] [Podložka pružná Z 6,1 
954000952 sl | 2 
[72] Šroub M6x12-5.8-B 
782015076 s | 2 
[73] Šroub závrtný M10x28-5.8 А 
782014800 s 3 


11022 BLOK MOTORU (4C90 i 4CT90) (ENGINE BLOCK) 


1998.01.05 


Číslo dílu 
(No part) 


779057544 
793444844 


[75] 
782015351 
[76] 
911502622 
[77] 
782015353 
[78] 
911503842 
[79] 
779059133 
[80] 
793444846 
793444845 
[81] 
N V 779059036 
V 779057563 
[82] 
779057434 
779059037 
[83] 
779059038 
779058189 


<< 


<< 


<< 


Filtr oleje 


s 
s 


s 
s 


10x30-8. 


Volba (alt.) 
(Option) 


Skříň kola setrvačníku úpl. 


|&ce 
|&CT 


Konzola vstřikovacího čerpadla üpl. 


Blok motoru s víky ložisek 


[т 


Název dílu (PART NAME) 
WOW A 
platnosti 
(Date / No) 


Poznámka 


(Note) 


1 
1 


1 | 970801 


970801 


21132 ČISTIČ PALIVA (4C90 a 4CT90) (FUEL FILTER ) 1998.01.05 EE 


Název dilu (PART NAME) 
Datum / Číslo 

Volba (alt.) platnosti Poznámka 
Číslo dílu i (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) L Obligator 


782015044 
[02] 
782015045 
[03] 
701684101 
[04] 
779059070 
[05] 
762014945 
[06] 
079509084 
[07] 
910538922 
[08] 
782014946 
[09] 
719057889 
[10] 
793444871 
1] jovaci 
782015046 
[12] 
101068591 
[13] 
911503220 
[14] 
954001251 
[15] 
779057331 
[17] 
951103112 
[18] 
954001352 
[19] 
911504822 


s 
Podložka 


s 
|Podtožka 


1998.01.05 F 


Lo xe алам (AAN a ACT90) (FUEL FILTER ) LL L L =< LL LL a у] 


21132 ČISTIČ PALIVA (4C90 a 4CT90) (FUEL FILTER ) 


782015487 


[21] 
782015488 


poz. (No items) 


1998.01.05 


Název dilu (PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


Volba (alt.) 
(Option) 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 
(Obligator 


OD(From) 


Poznámka 
(Note) 


53709 ELEKTRICKÉ PŘÍ 


SLUSENSTVÍ MOTORU (ENGINE ELECTRIC EQUIPMENT) 


Čís.poz. (No items) 


1998.01.05 
Název dilu 


PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


017 
769893710 
102] 
769893712 
[03] 
769893711 
[04] 
954000850 
[05] 
940200222 
[06] 
782014710 
[06] 
782014710 
[07] 
782015287 
[08] 
782015288 
[09] 
769893921 
[10] 
769893991 
[11] 
938403220 


|Svíčka žhavicí BI 


s| 


Svíčka žhavicí Brisk 21R28 


o] 


s 


Копго!а 


s 


s 


Relé spouštěcí 


s 


Šroub 4,3x12,7 


s 


Pás poví 


FIRE žhavicích svíček 
| 


Volba (alt.) 
(Option) 


&CD 
CSC 

аср 
oleje ЕССО-5 
eco 

па 5,1 

аср 
aco 
Е 
аср 
аср 
|&CD 
аср 

| Jaco 


&CD 


ERU SR10 0100 226 186 11 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 

Obligator 


4 
4 
4 
4 


1 


Poznámka 
(Note) 


(pro BERU) 


(pro BERU) 


11023 HLAVA VÁLCŮ (4C90 i 4CT90) (ENGINE HEAD) 


Název dílu 


ART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


793444647 
701683437 
701684045 
[02] 
782015355 
[03] 
782013678 
[04] 
782015356 
[95] 
782015357 
[06] 
782015358 
[07] 
782015359 


[18] 
782015614 
782015363 


Volba (alt.) 
(Option) 


s| 

Podložka 8,2| 

s| | 

Šroub M8x18-5.8-B 
үү, | 
|Šroub M8x76-8.8-B 
s 

Šroub M8x28-8.8-B 


s I 
Komora termostatu - dolní část 


= [1 
[Těsnění komory termostatu 


(Příložka) 


| Termostat 
s 
o 
[Těsnění termostatu 
s 
Komora termostatu - horní část 


s 
Šroub M8x22-5.8-B 
s 

|Zátka 


s 

[Těsnění 
s 
Matice М8х-М5-А 
s 
Podložka 8,4 
s 
Šroub M8x28-8.8-B 
s 
s 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date /No) 


351976 
#51975 
#51975 


Poznárnka 
(Note) 


11023 HLAVA VÁLCŮ (4C90 i 4CT90) (ENGINE HEAD) 


Čís.poz. (No items) 


1998.01.05 


Název dílu (PART NAME) 


701683637 


Číslo dílu 
(No part) 


Volba (alt.) 
ersion) (Option) 


[20] 
782015364 
[21] [Těsnění krytky 
782013996 SIMI 
122] Krytka 
079509656 s| | 
[23] Vodítko sacího ventilu 
701684011 s 
[24] Vodítko výfukového ventilu 
701684012 s 
[25] [Těsnění ventilu 
752033018 s 
[26] Pružina ventilu 
782013934 s 
[27] Miska ventilových pružin 
779055948 s| 
[28] Polovina kužele zámku ventilu 
079509595 s 
[29] [Vložka 
782013681 s| 
[30] [Těsnění potrubí 
779057415 s| Il 
[31] Potrubí výfukové 
779057383 s | | т 
[32] [Potrubí výfukové 
779058042 s|s|s| jaco 
[33] INátrubek 
782014000 s|s|s| jaco 
[34] Potrubí sací 
779059042 s аст 
[35] Potrubí вас! 
779055936 s|s|s &С9 
[36] Šroub závrtný speciální 
782015365 s аст 
[37] |Vahadlo 
779055282 s 
[38] Šroub regulační 
702015758 e 


F` 


arki A алал: летал (ENGINE HEAD) 


1998.01.05 


K| Datum/ Číslo 
s platnosti Poznáínka 
/ (Date / No) (Note) 

(Obligatoi 
|OD(From)| DO(To) 


782015365 s| | 
[37] |Vahadlo 


779055282 s| | 
138] 
TS SE Sroub regulační 


11023 HLAVA VÁLCŮ (4C90 i 4CT90) (ENGINE HEAD) 


(PART NAME) 
MODEL Datum / Číslo 
Verze | Volba (alt.) platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Version) (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) LTLILIE (Obligatory) 
'OD(From)[_DO(To) 


782013927 
[40] 
782013759 
[41] 
782013958 | | 
[42] distanční 
782014813 
[43] 
782014797 


| 
závrtný M8x55-8.8 


INátrubek 


779057183 sl | 
[47] Vložka spalovací котогу 


719057566 s 
[48] Kulička 3-16 
782015366 s 
[49] Vložka výfukového ventilu 
079509583 s 
[50] |Ventil výfukový 
779055694 s 
719057433 o 
[51] Vloška sacího ventilu 
079509578 s] | 
[52] Ventil sací 
779055695 970101 
779057688 970101 
779055695 940428 | 970101 
779057432 940428 | 970101 
[53] lepkami, voditky a venti 
779058041 451976 
779057565 #25073 | 451975 
[60] 
N V 779058194 #51976 
V 779057921 #25073 | #51975 


тос JM £ 


31711 HŘÍDEL HNANÝ, OZUBENÁ KOLA (TSS-21) (MAIN SHAFT, GEARS) 1998.01.05 | ann | 
іѕ.рог. (No items) Název dílu (PART NAME) 

Datum / Číslo 

Volba (alt.) platnosti Poznámka 

Číslo dílu i (Option) (Date / No) (Note) 

(No part) (Obligato 

'OD(From)| росто) 


rychloméru 
асо 
s |&н2 
lové 


K 42x47x13 


izace 1.rychl. a zpětného 
779057361 
[13] 
782014779 
[14] Pružina 
782014776 s 
[15] Cep synchronizace 
779057690 s 
[16] Pružina 
782014777 s 
[17] Kámen synchronizace 
779057362 s [| 9 
[18] Kroužek synchronizace 1.rychl. 
779057339 st ret 1 
[19] Spojka posuvná 1.rychl. a zpětného chodu 
779057811 s 1 


31711 HŘÍDEL HNANÝ, OZUBENÁ KOLA (TS5-21) (MAIN SHAFT, GEARS) 1998.01.05 [а=] 


Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 
| MODEL K| Datum/Číslo 
Verze | Volba (alt) |R| s platnosti Poznámka 
Číslo dílu | A| (Version) (Option) |/| / | (Оаіелмо) (Note) 
(No part) L L | Q-| _ (Obligatory) 
OD(From)| DO(To) 
126] 
779057526 5 
[20] |Jehlové váleč 
719057526 o] | 4 K 50x55x17 
[21] Kolo ozubenë 1.rychlosti z = 48 
779057340 s | 1| #992 
122] Hřídel hnaný 
779058905 СҮ 1 | #12753 
[23] Kolo ozubené 2.rychlosti z = 34 
779057342 sl | 1| #992 
[24] Kroužek třecí 2.a 3.rychlosti 
779057343 s | l 2 
[25] Kroužek synchronizace 2.a 3. rychl. a 4.a 5.rychl. 
779057339 s| | I 2 
[26] Spojka posuvná 2.rychl.a zpětného chodu 
779057344 s] Í 2 
[27] Synchronizace 2. a 3.rychl. 
779057345 s| | 1 
[28] Kroužek pružný 
779058105 s 1 з=2,5 mm 
779058106 o 1 |s=2,4 mm 
779057802 o 1 s=2,3 mm 
[29] Jehlové válečky 
779058211 S 1 
[29] |Jehlové válečky 
PN87M86310 o] I 2 |K45x50x17 
[30] Kolo ozubené 3.rychl. z = 28 
779057346 s | 1 
[31] Kroužek opěrný zubatý 
779057347 s| | 1 
[32] Kroužek pružný 
782015173 s 2 |s=2,0 mm 
782015165 o 2 s=1,9 mm 
779057803 o 2 s=1,8 mm 
[33] |Jehlové válečky 
779037527 sl | 1 
[34] Kolo ozubené 5.rychl. z = 22 
779058902 s + 
[35] Kroužek třecí 4. a 5.rychl. 
779057537 zi LE 1 


44744. HËÍNFI HNANÝ. OZUBENÁ KOLA (795-21) (MAIN SHAFT, GEARS) 1998.01.05 [ке 


31711 HŘÍDEL HNANÝ, OZUBENÁ KOLA (TS5-21) (MAIN SHAFT, GEARS) 


[35] 
779057537 


yt 
Kroužek třecí 4. a 5.rychl. 
s 


1998.01.0: 


Název dilu 


(PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


136] 
779057956 
[37] 
779057363 
138] 
779057954 
779057691 
779057724 
[39] 
055043158 


[Synchronizace 4. a S.rychl. 


s 


s 
Podložka 


1 
Kroužek stálého záběru 


Volba (ан.) 
(Option) 


гота 


lové 


Datum / Číslo 


OD(From)| poco 


platnosti Poznámka 
(Date / No) (Note) 
(Obligator 


Číslo dílu 
(No part) 


[01] 
779056448 
779057608 

[02] 
782014723 

[03] 
779057785 

[04] 
954001251 

[05] 
782015620 

[06] 
966521280 

[07] 
779057535 

[08] 
779057535 

[09] 
782015621 

[10] 
782015621 

[11] 
PN93M82247 


769893941 
[15] 
786583180 
[16] 
782015172 
[17] 
779058904 
[18] 
779057532 
[19] 
779057535 


Volba (alt.) 
(Option) 


uzdro 2430 BS dle WT 89/45 


s 
Міко boční 


s 
Podložka pružná Z10,2 Fe/Fg 


s 
Tr мы кзг 
5 
Kolik válcový H12x32 - A 
s 
|Viko komory převodovky 
s 


Komora převodovky 
s 


Šroub N-F M8x30-8.8-Fe/Fg 


s 
Šroub N-F M8x30-8.8-Fe/Fg 
s 

rm N-F M8x30-P-8.8-Fe/Fg 
s 
Zátka oleje 
s| 
"| M2R 114,1 
s 


Spínač světlometu pro couvání üpl. 


s 

Stítek výrobni 
s 

Nýt kolíkový 3 x 
s 

Patka 
s 
Zátka magnetická úpl. 
s| 

Komora převodovky úpl. 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 


(Obligatory) 


|OD(From)| po(ro) 


Poznámka 
(Note) 


11029 KRYT OZUBENÉHO REMENE (4C90 a 4CT90) (TOOTHED BELT COVER) 


Cis.poz. (No items) 


1998.01.05 


Název dilu (PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


911501920 
[02] 
951000312 
[03] 
782013678 
[04] 
782015391 


782015392 
107] 
954000912 
108] 
951000210 
[09] 
7820151449 
[10] 
782015393 
11] 
793443537 
[12] 
911522922 


] 
951000110 


Volba (att.) 
(Option) 


| 

Kryt ochranný přední üpl. 
s 

Šroub M6x18-5.8-B 
s | 
Podložka 6,1 
s 
Podložka 6,4. 
s| 
|Vzpěra 


s 
Šroub M6x14-5.8-A 
sl | | 

Kryt ochranný zadní üpl. 
s] 


Sroub M5x12-5.8-A 


s | 

Kryt ochranný zadní йр1. 
s 

|Vzpěra 


dložka 


dložka 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 


Poznámka 
(Note) 


11033 NAPÍNÁK OZUBENÉHO REMENE (4C90 a 4CT90) (ENGINE TOOTHED BELT TIGHTENER) 


Cis.poz- (No items) 


1998.01.05 
Název dílu 


(PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


782015404 
[02] 

762015405 
[04] 

782015406 


782013678 
[07] 
911502522 
[08] 
782015291 
[99] 
782013678 
[10] 
940200422 
nu 
782013678 
[12] 
762015409 
[13] 
782015410 
[14] 
954000850 
[15] 
940200422 
[16] 
055003132 
[17] 
782015411 
[18] 
782015412 
[19] 
779057861 


-8,8. 


Matice M10-10-A-Fe/Zn5c 


s 


Podložka Z 8,2 Fe/Fg 


s 
s 


s 

|Vzpéra 
s 

Ukazatel 


s 


s| | 
Podložka 


s 

Šroub závrtní 
s 

Napinák üpl. 
s 


Matice M8-5-B-Fe/Zn5c 


| 
Podložka Z 8,2 Fe/Fg 


°| | 
[Podložka Z 5,1 Fe/Fg 


s 
Matice M8-5-B-Fe/Zn5c 


| 
Ložisko kuličkové 6206-2RS 


Volba (att.) 
(Option) 


B 


OD(From) 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date /No) 


(Obligatory) 


DO(To) 


Poznáfnka 
(Note) 


41027 NÁSTAVEC, VÍKO NÁSTAVCE HLAVY (4C90 а 4CT90) (HEAD ROOT and IT'S COVER ) 1998.01.05 emen 


Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 

MODEL Datum / Číslo 
Verze Volba (alt.) |R platnosti Poznámka 

Číslo dílu А (Option) | / (Date / No) (Note) 

(No part) L (Obligatory) 

|oD(From)| DO(To) 


0 
782014730 
[02] 
701683977 
[03] 
782015378 #55073 
782015377 #55073 
779057959 970201 | #55072 
779056120 s #28550 | #55072 
[04] (Těsnění 
783444848 5 
[05] Šroub M6 
9110500122 s 1 #55073 
[06] Matice 
782014753 s 
Nátrubek 
s 
Vedení odvzdušňovací 


#55073 


701684115 s 
[09] Šroub M6x40-8,8-B 
782015380 s | 
[10] Podložka speciální 
782014727 s 
Kolo ozubené vačkového hřídel 
s 
БН 
782013994 s 
[13] Kroužek těsnicí 
782013636 sal 
[14] Kroužek těsnicí 
701684081 s 970201 
701683796 
[15] Pero A6x6x14 
779055962 s 
[16] Kroužek 142 
782015161 s 
[17] |Vačkový һа 
779058031 
118] 
762015581 


E HLAVY (4C90 a 4CT90) (HEAD ROOT and ITS COVER) 


44027 NÁSTAVEC, VÍKO NÁSTAVCI 


Název dílu (PART NAME) 


Datum / Číslo 
i Poznářnka 


11027 NÁSTAVEC, VÍKO NÁSTAVCE HLAVY (4C90 a 4CT90) (HEAD ROOT and IT'S COVER ) 1998.01.05 
ís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 


| MODEL Datum / Číslo 
Verze Volba (alt.) platnosti Poznářnka 
Číslodiu |А (Option) (Date / No) (Note) 


(Obligatory) 


lop(Frem)| DO(To) 


782015076 


781763094 
701683436 
[22] 
782015382 
[23] 
782015383 #55073 
782015617 
[24] 
779054965 
[25] 
954001151 
[26] 
782014773 
[27] tice M10-1 
782015384 s 
Šroub] 
s 
C Kroužek těsnicí 
782014701 s 
[30] Tryska úpl. 
779057564 s 
782015385 o 
131] Nástavec hlavy 
779059044 s 
779057787 s 
[32] Tësnëni nástavce 
701683427 s 
[33] Zátka 
782015386 s 
762015618 s 
[34] Podložka 
951000410 s I 
[35] Šroub M1 
779057364 s 


11027 NÁSTAVEC, VÍKO NÁSTAVCE HLAVY (4C90 a 4CT90) (HEAD ROOT and IT'S COVER ) 1998.01.05 E 


is.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 
MODEL | K] Datum/Čísto 
Verze | Volba (al) | R platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Version) (Option) | / (Date / No) (Note) 
(No part) L (Obligatory) 
|oD(From)| DO(To) 


782015387 
[37] 
782014702 I #55073 
[38] 
701684148 #55073 
[39] 
782019173 #55073 


#55073 
#55073 


782015388 #55073 
143] 
793444849 | | #55073 
[44] 16-2719 
882013013 | #55073 
[45] 
782015389 #55073 
146] 
782014796 I 455073 
147] 
782015390 #55073 
[50] á hlavy se zátkou 
V 779059045 #55073 
V 779058844 #55072 
[51] stavce прі. 
V 779059046 аст #55073 
V 779059047 sls &С9 #55073 
V 779059134 аст #55072 
V 779057660 s|s| lace #55072 
152] го těsnicích kroužků üpl. 
V 779057629 | 
[53] řídel vačkový üpl. 
V 779059048 


аы 


a anna nur A7 IBENÉHO ŘEMENE (4C90 а 4CT90) (TOOTHED BELT COVER) 1998.01.05 (Тш 


1998.01.05 
poz. (No items) Název dilu (PART NAME) 

Datum / Císlo 

Volba (alt.) platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) (Obligatory) _ 
'OD(From)| DO(To) 


0 
911500322 s 

[02] Podložka 
954000951 s 

[03] Міко č 
779059049 

[04] 
079509404 1 

[05] ёѕпёпі olejového čerpadla 
701683638 
tor vnější a vnitřní 


s 
Kroužek těsnicí 
s 


s 
Šroub М8х20-5.8-В 


911502142 s] 1 I 

[10] Podložka pružná 8,2 
762013678 s 
Potrubí sací üpl. 
s 
Matice М8-5-В 
Is|s|s 
Kroužek těsnicí 
s 
P čerpadla 
s 
Kolik 6n6x16 
762015396 s ol 

[15] Šroub závrtný M8x20-5.8-Fe/Zn& 
911502142 s | 

[15.1] Šroub závrtný M8x25-5.8-Fe/Zn8 

913053520 s | 

[16] Šroub závrtny M8x55-8,8-Fe/Zn8 
782015399 sk | 

[17] [Podložka pružná 8,2 
782013678 s 

[17.1] [тёєпёпї 
782013913 


11034 ČERPADLO OLEJOVÉ ROTAČNÍ (4C90 a 4CT90) (OIL ROTARY PUMP) 1998.01.05 B 


Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 

MODEL Datum / Číslo 
Verze | Volba (alt.) platnosti Poznámka 

Číslo dílu i (Option) (Date / No) (Note) 

(No part) I 


911502522 
[19] 
911502822 
[19.1] 
782015401 
[20] 
782014262 
[21] 
782015402 
[22] 
782015403 


Kroužek těsnicí 
782014748 s 
[25] |Kroužek tësni 
782014747 s| 
[26] Kroušek těsnicí 
793444852 s 
[7] Ventil přepadový арі. 
779057330 s | 
[28] Kroužek těsnicí 
782014745 s 
[30] Čerpadlo oleje üpl. 
V 779057550 s 


" 


(ENGINE TOOTHED BELT TIGHTENER) 


(No items) 


1998.01.05 — 


anan. NAPÍNÁK OZUBENÉHO REMENE (4С90 a 4CT90) 


11024 VANA OLEJOVÁ (4C90 i 4CT90) (OIL SUMP) 1998.01.05 a] 


Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 
Datum / Číslo 
Volba (alt.) platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) L (Obligatory) — | 
(A 'Ob(From)| DO(To) 


[01] 
779058218 
779056243 

[02] 
793444847 

[03] 
782014811 

[04] [Těsnění vany 
701683598 s| 

[05] Matice M8-5-B 
940200422 £| a| i 

[06] Podložka pružná 
782013678 s 

[07] [Těsnění v: 
793443555 

[08] 
701683599 

[09] -8.8-В 
911502749 

[10] -8.8-В 
782014773 | 

[1] závrtny M8x22-8.8 
782015369 

[12] Nátrubek 
782014000 s 


Lublin 1998.01.05 i 


Т0 NINE = T === 


782015484 sl | | | [т LI] | 


1 
[38] Potrubí paliva üpl.: vstřikovací i 
ЖЫР. Ё р: ipl.: vstřikovací čerp. - aliv.čerpadlo 


1 


21130 ČERPADLO PALIVOVÉ (4C90 a 4CT90) (FUEL PUMP) 1998.01.05 
poz. (No items) Název dilu (PART NAME) 

K | Datum / Cislo 
Volba (alt.) platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) (Obligatory) 
ob(Frem)| pocroy 


779055697 
[02] 
782015485 
[03] 
782015130 
104] 
779055472 
[05] 
701683623 
[06] [Těsnění KN6-1 
782013913 s| 
Šroub М8х20-8.8-В 


21129 POTRUBÍ PALIVA MOTORU (4C90 a 4CT90) (ENGINR FUEL TUBING) 1998.01.05 r= 


Čís.poz. (No items) PART NAME) 
Datum / Číslo 
Volba (alt.) platnosti 
Číslo dílu A (Option) (Date / No) 
(No part) L (Obligatory) 

L OD(From) | poco) 


101] [Spojka - koncovka 
782014774 sl 
[02] Spojka - koncovka 
782014775 s| 
Potrubí palivové 
s 
Potrubí palivové 


s 
Šroub spojky 
762014743 s 
[06] [Podložka 
er 782013913 sl 

a j. [07] Spojka otočná úpl. 

2 ой us 782015093 AAA 
= [08] Potrubí palivové 


701684151 s| 
[09] Spojka otočná úpl. 
s 


782015095 
[10] Spona TORRO 10-16/75C6W1 
782015477 s 
[11] Šroub spojky speciální 
782015478 s 
[12] [Podložka 
782013914 s 
[13] Šroub spojky 
782014947 s 
[14] |Spojka - koncovka 
782015053 s 
[15] Potrubí palivové| 
782015479 s| 
[16] Hrdlo 
779056677 s| 
[17] Spona TORRO 10-16/75-C6W1 
782015477 s 
[18] Objímka 
782015099 s 
[19] Šroub M8; 
782015340 s 
Podložka 


[20] 
951000312 


21129 POTRUBÍ PALIVA MOTORU (4C90 a 4CT90) (ENGINR FUEL TUBING) 1998.01.05 HJ 


poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 
MODEL K| Datum / Cisto 
2 Verze | Volba (alt.) platnosti Poznámka 
íslo dílu lersion) (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) miS L L 
T|V 
[ЕШ] [Spojka ko 
782015053 sqm 
[22] Hadice 
701684152 s аст 
701684153 sis &C9 
[23] Spojka otoén: 
782015095 s 
[24] |Spona TORRO 10-16/75-C6W1 
782015477 s| l 
[25] Spojka - koncovka 
782014774 s 
[26] Potrubí palivové| 
701684154 s| 
[27] Hrdlo úpl. 
779057100 s 
[28] [Potrubí olejové 
701684155 s аст 
sis|s &C9 
(Těsnění 
s 2 
Potrubí palivové: sací potrubí - vstřik.čerpadlo 
s| &CT 1 
$ропа trubky 
782015096 5 аСТ 
[32] Šroub 
782015481 s| аст 
[33] (Těsnění 
782013913 


s аст 2 
Potrubí paliva úpl.: vstřikovač - čistič paliva 
s | 1 
Ene paliva p vstřikovací čerp. - čistič paliva 
s l 1 
Potrubi paliva úpl.: “uu - čistič paliva 
s 1 
Potrubí paliva úpl.: čistič paliva - vstřikovací čep. 
782015483 s|s|s| Jaco 1 


782015484 s аст 1 
| Potrubí paliva úpl.: vstřikovací čerp. - paliv.čerpadlo 


1998.01.05 m 


ч (PART NAME) 


[эв] 
782015101 


-aaan Annani A DALIVOVÉ (4C90 a 4CT90) (FUEL PUMP) 


Název dilu (PART NAME) 
Datum / Čisto 
Volba (att) | R platnosti 
Číslo dílu (Option) F (Date / No) 

L (Obligatory) 
|oD(From)| DO(To) 


779055827 
[02] 
782014221 


s 
Pístní kroužek stírací 
s 
Pistni kroužek těsnicí 
s 
Pístní kel] ык 
782014225 a] | 
[06] Pístní čep 
779055981 s I 
[07] Kroužek pojistný W30 
701683975 s 
[08] Pouzdro ojniční 
782014033 


2 | 
Šroub ojniční 
s 

Polovina ојпіёпі pánve 
s 8 
Polovina ojniční pánve 1.oprav.rozméi 


] Polovina ojniční pánve 2.oprav.i 
782014769 

[10] Polovina ojniční pánve 3.oprav.1 
782015370 

[11] Matice ojniéního šroubu 
782014733 s 

[12] Píst úpl. 
779057732 s 


11039 POHON VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA (4C90 a 4CT90) (FUEL INJECTION PUMP DRIVI 
Gis.poz.(Noitems) T 


E) 


1998.01.05 
Název dílu 


(PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


782015379 
[02] 
954000912 
[03] 
782014882 
104] 
782015418 
782015417 
105] 
782015419 
106] 
779059051 
782015420 
[97] 
701684081 
793444853 
701683568 


[08] 
701683596 


762015421 
701683624 
[11] 
779055983 
[12] 
779059053 
779059052 
[13] 
782015422 
[14] 
782015423 


MODEL 


— 


Verze 
Version 


Podložka 6, 


| 


Konzola vodního čerpadla 


s 
s 
Pouzdi 
s 
Viko 
s 
s 
Kroužek tësni 
s 
o 
s 
Těsnění 
s 


Kroužek těsnicí "О" 


s 


s 
s 
Pero A5x5x20 
s 


Hřídel pohonu vstřik.čerpadla 


s 
s 
|Zástepka 
s 
Pouzdro úpl. 


s 
Šroub М6х22-5.8-В 


| | 
Kroužek distanční 


Volba (alt.) 
(Option) 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 


-| (Obligatory) 
|oD(From)| po(ro) 


Poznámka 
(Note) 


11039 POHON VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA (4C90 a 4CT90) (FUEL INJECTION PUMP DRIVE) 


1998.01.05 


1998.01.05 
Název dilu (PART NAME) 

K Datum / Císlo 

Volba (alt.) | R platnosti Poznámka 

Číslo dílu i (Option) | / (Date / No) (Note) 

(No part) L (Obligatory) 


OD(From)| poco; 


762015393 sl || 
[19] Podložka 6,1 
954000912 e [opos 
[20] Міко presuvniku| 
571110038 s| | 
[21] |Těsnění 
701683595 sl [ 
[22] Matice M16x1,5-8-B 
940350852 s 
[23] Podložka 17 
782015425 sl ul 
[24] Presuvnik úhlu vstřiku úpl. 
719055946 s| iI 
[25] Kroušek těsnicí 
782014747 


31712 KOLA OZUBENÁ, PŘEDLOHOVÝ A HNACÍ HŘÍDEL (TS5-21) (GEARS, INPUTSHAFT, COUNTERS 1998.01.05 | 


poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 

K| Datum/ Číslo 
Volba (alt) | R platnosti Poznámka 
Číslo dílu ion) | (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) L Obligator 


01 
779057352 
779058916 
103] 
055043157 
104] 
779057796 
779058064 
779058078 
782015163 
779058066 
779058067 
779058079 
779058080 
779057693 
782015174 
779057694 
779057792 
779057692 
779057795 
779057793 
779057794 
779058074 
779058081 
779058082 
779058083 
779058063 
779058084 
779057695 
779057725 
782015164 
782015163 
782015622 
779058075 
779058076 
779058077 


779058073 


782015164 
782015174 


ri 
Ë 


í booooooooooooooo000000-9:000:00:000R0 


31712 KOLA OZUBENÁ, PŘEDLOHOVÝ A HNACÍ HŘÍDEL (TS5-21) (GEARS, INPUTSHAFT, COUNTERS 1998.01.05 


Čís.poz. (No items) 


(PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


719058103 
779058104 
779058102 
779058098 
12] 
719057354 
[13] 
782015176 
[14] 
779057525 
115] 
779057355 
[16] 
782014803 
(171 
779057955 


Název dílu 


Cep kola zpětného chodu 


s 
Šroub 


s 
Kolo zj 
s| 


Podloška opërná 


s 
Міко hi 
s 


s 
Jehlové válečky 


Volba (alt.) |R 
(Option) |/ 
Ú 


M10x25-8.8-B-Fe/Fg 


pétného chodu 


nacího hřídele úpl. (рог. 


1998.01.05 


K 
s 
“ 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 


(Obligatory) 


OD(From)| DO(To) 


— 


Poznámka 
(Note) 


31712 KOLA OZUBENÁ, PŘEDLOHOVÝ A HNACÍ HŘÍDEL (TS5-21) (GEARS, INPUTSHAFT, COUNTERS 


Čís.poz. (No items) 


o 


1998.01.05 


Název dil 


(PART NAME) 


|s=9,65 mm 
[s-9,70 mm 


Číslo dílu 
(Мо part) 


105] 
101068093 
106] 
782015160 
107] 
779057353 
[08] 
782015175 
[09] 
055043159 
[10] 
779057955 
[11] 
779057531 
779058107 
779057791 
779058108 
779057806 
779057798 
779057800 
779057801 
779057799 
779057797 
779058109 
779058112 
779058110 
779058070 
779058158 
779058111 


779058099 
779058114 
779058100 


779058096 
779058101 


0000000000000000000000000090 


Volba (alt.) 
(Option) 


hnacího hřídele 
hřídele 


-8.8-B-FelFg 


K Datum / Číslo 
s platnosti 
1 (Date / No) 


(Obligator 


B 35x52x10 
n/s 


ns 


21304 SOUSTAVA CHLAZENÍ (4C90) (ENGINE COOLING SYSTEM) 


ог. (No tems) _ 


1998.01.05 


Název dílu 


7): 


HH 
Z 


ZZ 


24304 SOIISTAVA CHI AZENÍ (ACAM (ENGINE CONI ING OVOTEMY 


Číslo dílu 
(No part) 


1917 
782013445 
[02] 
331302016 
163] 
779057728 
[04] 
701683760 
[05] 
881301000 
[06] 
951000312 
107] 
911501920 
108] 
940200222 
[09] 
954000951 
[10] 
951300310 


331302015 
[17] 
782013930 
[18] 
701683767 
[19] 
782013952 


Objímka TORRO 


Potrubí horní 


-5.8-В-Ғе/2п5с 


Volba (alt.) 
(Option) 


32-50/9-C9W2 


s 
PE 


s|s|s 
P 40-60/9-C9W2 


PART NAME) 

[x] Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 
(Obligato 


Poznámka 
(Note) 


21305 SOUSTAVA CHLAZENÍ (4CT90) (ENGINE COOLING SYSTEM) 


[18] 

910214720 
[19] 

701683767 


0 
Z72514 


бїз-рош- (No nems) 


Sr mokra ов Fe/znse 
s 


гои chladiče horní 


Název dilu (PART NAME) 


Číslo dilu 
(No part) 


[21] 
793444023 
[22] 
793443180 
[23] 
782013952 
[24] 
793444630 
[25] 
793444637 
[26] 
782014144 
127] 
701684059 
[28] 
782019173 
[29] 
793444079 
[30] 
779056144 
[31] 
882013013 


132] 
701684061 

[33] 
951000110 

[34] 
782015447 


MODEL Datum / Čisto 


Verze Volba (att.) platnosti 
ersion | (Option) (Date / No) 
E g 


40-60/9-C6W2| 
Potrubí odvzdušňovací 


s 
[Difuzor 


s 
[Objímka TORRO 12-20/9-C6W2] 
| 


dolní 


20-32/9-C9W2 


16-27/9-C6W2| 


TCp AB 10x12,7 


Poznámka 
(Note) 


No nems) 


K Datum / Číslo 

T s platnosti Poznámka 

Číslo dílu i Үү (Date / Мо) (Note) 
(No part) (Obligato: 


[01] 
701683522 
[02] 
311601200 
103] ávrtný M10x60-8.8-A-Fe/Fg 
921009341 
[04] ižná Z10,2 Fe/Fg 
954001251 | 
[05] i -B-Fe/Zn5c 
940200542 
106] 
779056639 
107] па 212,2 Fe/Fg 
954001311 | 
[08] ,25x40-8.8-Fe/Fg 
911554822 
[09] 
779055531 
[10] х25-8.8-В-Ғе/2п5с 
911502342 
[11] pružná 28,2 Fe/Fg 
954001151 | | 6 
[12] řítlačný 
779056585 sal | 4 
[13] závrtný M12x1,25x45-8.8-Fe/Fg 
921107041 ld 5 
[14] Matice M12x1,25-8-B-FelFg 
940250642 Ë 5 
[15] 3i 


531520496 s 1 

[16] Pouzdro vypínání spojky 
331601182 s l 1 

[17] Ložisko spojkové 
782014339 s 

[18] Ložisko s pouzdrem üpl. 
331601180 s| 

[19] Kotouč spojky 
779056522 s 

[20] Pružina 
779055536 


— á— —M 


53708 SPOUŠTEČ (PAL-MAGNETON) (STARTER) 


1998.01.05 
Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 

| Datum / Číslo 
Volba (alt.) platnosti Poznámka 
Číslo dílu i (Option) (Note) 
(No part) L 


101] [Sroub M6 
782015275 sl I aco 
[02] Podložka 6,1 
782015276 з || |&CD 
103] Міко přední 
779058197 sq» &CD 
[04] Pohon pastorku 
779058819 s 
[05] Sroub M5x14 1) 
911522922 s &CD 
[06] Viko břemenové 
779058198 5| | аср 
[07] Páka vysouvací 
782015278 s eco 
[08] Cep 
782015279 s aco 
Pružina čepu| 


&CD 


s асо 
] |Jádro üpl. 
782015281 s| | |&CD 
[11] Pružina 
782015282 s| I аср 
[12] [Těsnění 


782015283 &CD 


sl | 
Spínač úpl. 


s &CD 
|Průchodka 
&CD 


s 
[Podložka 10,2 
el p acD 
Matice M10 
782015284 ТИ 
[17] Šroub závrtný 
782015285 s 
[18] Ložisko jehlové 
779057920 sl LI асо 
[19] Rotor üpl. 
769896087 


Сев) 


&cD 


s &CD 
[20] Ložisko kuličkové 
779057919 |&CD 


53708 SPOUŠTEČ (PAL-MAGNETON) (STARTER) 


1998.01.05 
Název dílu 


PART NAME) _ 


Číslo dílu 
(No part) 


-10-A 


úpl. PAL-MAGNETON 


Volba (alt.) 
(Option) 


&CD 
&CD 
&CD 
&CD 


l&CD. 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 
Obligator 


Poznámka 
(Note) 


лаая n4 n5 


31714 TÁHLA ŘAZENÍ (TS5-21) SHIFTER FORK 1998.01.05 E 


Čís.poz. (No items) Název dilu (PART NAME) 

Datum / Číslo 
Volba (alt.) | R platnosti Poznámka 

Číslo dílu i (Date / No) (Nete) 


(No part) L (Obligatory) 
|oD(From)| DOCTo) 


101] ÍTáhlo T.rychl. a zpětného chod 


779058920 | 
[02] 3.rychl. 
7790557364 | 1 
103] 3 hl. 
779058921 
[04] 
779057365 
[05] 
779057540 
[06] 
782015178 
[07] 
779057541 
[08] 
779057364 


1998.01.05 
2474E víka ŘAZENÍ (TS5-21) HOUSING COVER WITH GEARBOXCONTROL _ O шына NNNM en 


OR) 1998.01.05 |= 


Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 
| MODEL K| Datum / číslo 
Verze | Volba (alt.) s platnosti Poznámka 
(Version (Option) 1| — (Oate/No) (Note) 
L L (Obligator 


21124 TURBODMYCHADLO (4CT90) (TURBO COMPRESS 


Číslo dílu 
(No part) 


[01] 
779057647 
[02] Koleno 
701684102 s| 
[03] Potrubí přívo: 
779058842 s 
[04] (Těsnění 
701684016 s 
[05] [Podložka 
782015471 s| 
[06] Matice M8-8-A 
782015472 s 
Spojka úpl. 
s] 
108] Potrubí 
701684150 sl | 
[09] Spona 
782015474 s| 
[10] Potrubí olej 
701684114 s| 
11] Spona 
782015475 s| | 
[12] Hadice 
701684117 s| 
[13] Koleno 
779058845 s 
[14] Těsnění kolena 
779058039 s| 
[15] Šroub závrtný М! 
782015363 s 
[16] Podložka 8,4 
951000312 sl 
[17] Matice М8-8-А 
782015472 s 


A 
L 
L 
[Turbodmychadlo TB 2561 
s 


nana 


53706 UPEVNĚNÍ ALTERNÁTORU (ALTERNATOR MOUNTING) 1998.01.05 FÆ 


Čís.poz. (No items) Název dilu (PART NAME) 

K | Datum / Číslo 
Volba (alt.) s platnosti Poznámka 
Číslo dílu i (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) L (Obligatory) 
|oD(From)| DO(To) 


101] p 
719055477 | | 
[02] [Podložka 8,2 
782013678 5 
[03] Matice M8-5-B 
782015269 s 
[04] Šroub М10'40-5,8-В 
782015270 s| || | [sep 
Podložka 10,2 
аср 


s 
[Podložka 10,5 
s eco 
Šroub M12'100-8,8-B 
s &CD 
Podloška 13 
s eco 
Alternátor A124-55d (s řemenicí) 
s| | асо 
[Podložka 12,2 


782015274 s 
11] Matice M12-8. 
782014881 s| 
[12] Pouzdro 
782014903 s| | 
[13] Konzola alternátoru 
779058835 s| | | | laco 
[14] Konzola alternátoru üpl. 
779055227 


«ово м NK [ | 


21308 ČERPADLO CHLADICÍ KAPALINY (4C90 a 4CT90) (WATER PUMP) 1998.01.05 [Et 
Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 


MODEL | K] Datum/Číslo 
Verze | Volba (alt.) |R| s platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Option) 1 (Date / Мо) (Note) 
(No part) t 


[01] 
779057062 s| 


[02] Šroub M8x16-5.8-B 

911501920 s| Í I 3 
[03] Podložka pružná 8,2 

782015054 al | l Š 
[04] IRemenice üpl. 

719057658 s| | 1 
[05] Klinovy řemen SPZ-947 

701683656 s| 1 
[06] Náboj 

779059056 1 


942150932 
[t1] Hrdlo 


782012450 s 1 
[12] [Těleso čerpadla 
779059059 s 1 
[13] Matice М8-5-В 
940200422 s| 1 
[14] Těsnění 
782013913 s 1 
[15] Matice M8x5-B 
782015269 s| 3 
[16] [Podložka pružná 8,2 
782013678 s 3 
[117] [Těsnění hřídele 
793444864 sl | 1 
[18] Kolo oběžné 
779059058 s 1 
[19] [Těsnění 
701683735 s 1 
[20] Viko čerpadla 
" " s 779056060, ST ыш, 


a4ana ŘEDDANI A CHI ANICÍ KAPALINY (4C90 a ACT90) (WATER PUMP) 1998.01.05 | 


119] 
701683735 


[20] 
779059060 


21308 CERPADLO CHLADICÍ KAPALINY (4C90 a 4CT90) (WATER PUMP) 


Čís.poz. (No items) Název dílu (PART NAME) 

K Datum / Číslo 
Volba (alt.) platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Option) (Date /No) (Note) 
(No part) (Obligatory) 
|oD(From)[ DOTo) 


[21] 
701683597 
[22] 
954000912 
[23] 
911500722 
[24] rozpërná 
782015075 
[25] -5.8-В 
782015451 | 
Vodní úpl. 


998.01 0: 


PART NAME) 


Tie poz (No tems) Název diu 
MOBEC i K 


Číslo dílu 
(No part) 


[01] 
779054980 
[01] 
779057181 
[02] 
701684118 
[03] 
769896112 
[04] 
782015393 
[05] 
782015393 
[06] 
779056630 
[07] 
911501920 
108] 
782013678 
[09] 
782015363 
[10] 
954000951 
[11] 
782014881 
[12] 
762015426 
[13] 
782013913 
[14] 
782015427 
[15] 
782015428 
[16] 
782014882 
[17] 
055003296 
[18] 
951000210 
[19] 
782015347 


Verze Volba (alt.) 
A| (Version) (Option) 
L L 


R| = 
1 


ua- 


(Čerpadlo vstřikovací PP4M7P 1g 3176 


s | lacer 


1 


Čerpadlo vstřikovací PP4M7P1g 3175 


s|sls| Jaco 
Kroužek těsnicí 


&C9 
го rozpěrné 
&C9 


&C9 
5,8 


1 


1 


1 


Datum / Čisto 
platnosti 
(Date / No) 


Poznámka 
(Note) 


1998.01.05 =ч] 


Cis.poz. (No items) Název dilu (PART NAME) _ 
K | Datum / Cislo 
Verze Volba (alt.) |R | s platnosti Poznámka 
Číslo dílu (Option) (Date / No) (Note) 
(No part) 
782014881 s | 
[21] Páka seřizovací 
779057607 s 1 
[22] Závěs pružiny 
782015429 s| | 1 
[23] Pružina 
782015461 s| 1 
[24] Závěs pružiny 
782015426 s 1 
[25] Páka 
779057606 s 1 
[26] Kroužek "О" 
782015463 s| | 1 
[27] Zátka úpl. 
782015464 s] | 1 
[28] Kroužek těsnicí 
793444867 s 4 
[29] Spojka 6 
782015465 s 1 
[30] Ventil převodní 
782015466 s| I 1 
[31] Kroužek těsnicí 
793444868 s 2 
[32] Sroub) 
782015467 s| 1 
133] Šroub odvzdušňovací 
782015468 s| Í 1 
[34] Kroužek těsnicí 
782015139 s 1 
(šroub 


PART NAME) 

K| Datum / Čislo 
Volba (alt.) s platnosti 
Číslo dílu (Option) n (Date / No) 

(No part) Q-| _ (Obligatory) 


Jop(From)] poco 


779057616 
[41] í vstřikovací 3.válce 
768063381 s 
[42] Potrubí vstřikovací 4.válce 
768063382 sl | 
[43] Čerpadlo vstřikovací üpl. 
V 779059069 s аст 
V 779059068 s|s|s &C9 


44037 VSTŘIKOVAČ WNS-21 (4C90 a 4CT90) (INJECTOR WNS-21) Lublin 1998.01.05 [<= 1 


Název dílu (PART NAME) 

K| Datum/Číslo 
Volba (att) |R| s platnosti Poznámka 

Číslo dílu i (Option) І (Date / No) (Note) 

(No part) L|Q-| _ (obligatory) 

|oD(From)| DO(To) 


779055226 
[02] 
782014814 
[03] 
782014700 960701 
782015413 940927 | 960701 
[04] 
782013913 
[05] 
782014743 
[06] 
782015072 
[07] 
782013679 


poz. (No items) 


Název dilu (PART NAME) 


Číslo dílu 


782015414 
[03] 
782015415 
782015416 
[04] 
782013679 
[05] 
768063392 
[06] 
701684048 
107] 
782014870 


Podložka těsnicí| 
s 

Vedení paliva арі 
s 

Vedení paliva 


s 
Záslepka 
s 


|Třmen 
s 


Volba (alt.) 
(Option) 


K| Datum/čísto 


s 
] 

a (Obli 
'OD(From) 


platnosti 
(Date / No) 


ito 


31713 VÍKO POHONU RYCHLOMĚRU (TSS-21) SPEEDOMETER DRI 


Název апа PART NAME) 

K | Datum/Cisio 
Volba (alt.) s platnosti 
Číslo dílu (Option) VA (Date / No) 
(Obligato: 


[Víko rychloměruj 
779057536 s| 
[02] Kolo pohonu rychlomëru 
779057366 s jaco 
779058917 s | s | s |&н2 
[03] Hřídel pohonu rychloměru 
779057533 s eco 
779058918 s |s | s |&H2 
[04] Kroušek těsnicí 
101068947 s 
[05] Spojka pohonu rychloměru 
779057534 s eco 
779058919 s|s|s|&H2 
[06] Kolik válcový 
782014851 sl 
[07] Kroužek těsni: 
779057524 silní DC 10x15x3 
[08] Pouzdro 
782015177 |s|s|sl8H2 
Čidlo rychlosti vozu VSS 
s| s | s |&H2 


|Šroub| 
782014806 s 

[11] [Šroub M10x35-8.8-Fe/Fg 
911503842 


s 
[Šroub M8x26-8.8-Fe/Fg 


s 
Šroub M10x30-8.8-Fe/Fg 
s| 
Kroušek těsnicí 
101068452 s 

[15] Kroužek těsnicí 
782015157 s 


— Еањакььыњыя 
o 


31715 VÍKO ŘAZEI 


(TS5-21) HOUSING COVER WITH GEARBOX CONTROL 


Čís.poz. (No items) 


1998.01.05 


PART NAME) 


Číslo dílu 
(No part) 


101] 
779057589 
[02] 
779057786 
[03] 
782014805 
104] 
782014778 
[05] 
782014722 
[06] 
779057350 
[07] 
782015158 
[08] 
779057541 
[09] 
782015623 
[10] 
911502342 
11] 
911502342 
112] 
779057783 
[13] 
917202240 
[14] 
779057351 
[15] 
779057568 
[16] 
779057896 
17) 
782015161 
[18] 
782015179 
[19] 
782014776 


[20] 
782015163 


Volba (alt.) 
(Option) 


Ventil odvzdušňovací úpl. 
s] 
Cep omezovače 
s] 

Pružina 
s 
Pružina 
s| | 
Manžeta pryžová vnitřní 
s 

Šroubj| 


$ 
Sroub| 


s| 

Podložka 17 Fe/Fg 
s] | 

Šroub M8x25-8.8-Fe/Fg 


s 
Šroub M8x26-P-8.8-Fe/Fg 
s 

Міко prostření 


šroub M6x16-8.8-B-Fe/Fg 
Manžeta pryžová vnější 
Konzola páky řazení 
él páky řazení 
Kroužek pružný 


s 
Kulička 6-10 
s 
Pružina 
s 
Kolík pružný 


s 


Název dilu K 


K 
R 
I 

U 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 
Obligatory) 


|oD(From)| DO(To) 


Poznámka 
(Note) 


31715 VÍKO ŘAZENÍ (TS5-21) HOUSING COVER WITH GEARBOX CONTROL 


Číslo dílu 
(No part) 


[21] 
782015180 
[22] 
779057567 
[23] 
782014804 
[24] 
779058159 


7820115182 
[27] 

793444577 
[28] 

779058159 


501200059 
[29] 
942051722 


130] 
782015181 
131] 
701683660 
[32] 
966609610 
133] 
779057367 


1998.01.05 


їч (PART NAME) 


Verze 


| MODEL 


(Option) 


&H2 
,25-05-В-Ғе/2п5 


па 


Název 
K 
Volba (alt.) |R 


I 


Datum / Číslo 
platnosti 
(Date / No) 
Obligator 


Poznámka 
(Note) 


11030 ČERPADLO PODTLAKOVÉ (4C90 a 4CT90) (VACUUM PUMP) 1998.01.05 [82-3 
Čís.poz. No items) Název dílu (PART NAME) 
K Datum / Číslo 
s platnosti Poznárnka 
Číslo dílu i (Option) 7 | (Date / No) (Note) 
(No part) L Q-| (Obligatory) 


'OD(From)[_DO(To) 


Volba (alt.) 


779057038 | 1 

[02] 
782013678 | | 2 
nění čerpadla М8х20-8.8-В 
2 
užek těsnicí 
701684014 2 


© 


1998.01.05 wass. l| 


